
LES ROSES. 



ROSA DAMASCENA 

Celsiana. (Voyezvol. i, page 109, var. p.) 

LE ROSÍER DE CELS. 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier s’éléve en buisson á la hauteur de deux pieds el 
demi a trois pieds. Ses tiges sont armées d’aiguillons courts, 
inégaux (les plus longs presque droits), et parsemées d’un 
grand nombre de poils roides, glanduleux, qui se détachent 
promptement et laissent voir á leur place une multitude de 
petites cicatrices noiríkres. Les feuilles se composent de cinq 
ou de sept folióles, ovales, d’un verd-clair en-dessus, plus pales 
en-dessous, simplement dentées, supportées par un pétiole 
glanduleux, garni de plusieurs petits aiguillons rougeátres et 
á-peu-prés droits : á la base de ce pétiole sont deux stipules 
pointues au sommet, denticulées et munies de glandes en leur 
bord. Les íleurs, souvent larges de prés de trois pouces, odo¬ 
rantes, érigées, se réunissent á l’extrémité des rameaux, en une 
espéce de corymbe. Les pédoncules et les pédicelles sont couverts 
de poils visqueux, roides, inégaux, surmontés de glandes. Le 
tube du cálice, aminci aux deux extrémités et renflé au milieu, 
est presque glabre dans sa partie supérieure, et glanduleux a 
sa base. Les divisions du limbe sont pinnatiíides, légérement 
cotonneuses á l’intérieur, et glanduleuses extérieurement. Corolle 
de cinq á six rangs de pétales, échancrés en coeur au sommet, 
ceux du centre roulés et chifíonnés; les pétales sont, au mo- 
ment de Fépanouissement, d’une couleur de rose-teudre; mais 
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